HELENA OSTRZESZEWICZÓW 


po długiej 1 ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, 
zmarła dnia 5 września 1912 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy Zakładu im. Helclów nastąpi w sobotę dnia 7 b. m. o godzinie 
3 po poł. wprost na miejsce wiecznego spoczynku, na który-to smutny obrzęd stroskana rodzina 
zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność. 


Ca Ja 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia g b. m. o godzinie 10 rano w kościele Ks. Zmartwychwstańców. 


Zakład pogrzebowy „Goncurdia” Jana Wolnego w Krakowie, plac Szczepański 2. DRUKARNIA ZWIAZKOWA W KRAKOWIE. 


